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はじめに 


このたびは DocuPrint C 525 A をお買い上げい 
ただき、まことにありがとうこ'さ'います。本書は、 
本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機 
で印刷するための準備、操作方法、使用上の注意 
事項などについて記載してあります。製品の性能 
を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくため 
に、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読み 
ください。 

本書は、読んだあとも必ず保管してください。 
本書の内容は、お使いのコンピューターの環境 
や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法 
を理解されていることを前提に説明しています。 


富士ゼロックス株式会社 


この取扱説明書のなかで ZL と表記されている 
事項は、安全にご利用いただくための注意事項 
です。 

必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお 
守りください。 

また、本書の「安全にこ'利用いただくために」 
をこ'一読ください。 


この装置は、危険なレーザー光を出さない「ク 
ラス I のレーザーシステム」です。取扱説明書 
に従って操作してください。取扱説明書に書か 
れた以外の操作は行なわないでください。思わ 
ぬ故障や事故を起こす原因になります。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制 
協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置がラジオやテレビジヨ 
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 


受信障害について 

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチ 
ラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われ 
ましたら、この商品の電源スイッチを一旦切つ 
てください。電源スイッチを切ることにより、 
ラジオやテレビなどが正常な状態に回復する 
ようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防 
止してください。 

• 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを 
変えてみる。 

• 本機とラジオやテレビ双方の距離を離して 
みる。 

• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別 
系統のものに変えてみる。 

• 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えて 
みる。（アンテナが屋外にある場合は電気店 
にご相談ください。） 

• ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケープ 
ルに変えてみる。 


はじめに 
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本機はこんなことができます 


まとめて1枚 ( N アップ） 


両面印刷 


スタンプ 


1枚の用紙に、複数のページ 
を割り付けて印刷します。 


用紙の両面に印刷します。 


印刷データに「社外秘」 
などの特定の文字を重ね 
合わせて印刷します。 


Re 


0 

0 

❸ 

— 

— 




〇一 

D 

❷ 

❸ 


Re 


0 


❸ 

一 



企画書 

— 

___ 


W 


U 

(h 


企画書 


% 


拡大連写 


小冊子作成# 1 


0 HP 合紙* 2 


おすすめ画質タイプ 


ポスターなどを作製する 
ときに使用します。 


©K 



正しいページ順の小冊子 
になるように、両面印刷 
とページ配分を組み合わ 
せて印刷します。 


お気に入り 


Ref 

巧 




よく使う印刷設定を、プリンタードライバーのプロ 
パティで[お気に入り]に登録して印刷できます。 

参照：プリンタードライバーのオンラインヘルプ * 3 


特殊紙への印刷 



はがき、封筒、 

〇 HP フイノレム、 

ラベル紙などの 
特殊紙を手差しトレイに 
セツトして印刷できます。 


参照：「使用できる用紙」 ( P . 28) 

『ユーザーズガイド 2.2 はがき/封筒/ OHP フィルムに 
印刷する』 


受信制限 


TCP / IP プロトコルを使用する場合、印刷を 
受け付ける IP アドレスを制限できます。 
参照：『ユーザーズガイド 6_ 3 Web ブラウザーで 
プリンターの状態を確認/管理する』 


OHP フイルムを1枚印刷 
するごとに、自動的に 



写真やプレゼンテーション 
など、印刷する文書の種類 
や用途に合わせて画質を調 
整できます。 


コンピューター上で 

プリンターの状態を確認/管理する 


CentreWare Internet Services 

Web ブラウザーを使用して、プリン 
夕一や、印刷指示をしたジョブの状態を 
確認できます。 

つ tTiMD »S«S SSEWJ® a-A© MU7(!D 
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StatusMessenqer 

StatusMessenger 機能を使用して、プリンター 
で 発生した エラー を メールで 知ることができ 
ます。 

參照：『ユーザーズガイド 6.3 Web ブラウザーで 
プリンターの状態を確認/管理する、 

6.5 電子メールでプリンターの状態を確認 
する』 


*1 両面印刷モジュール(オプション)が必要です。 

*2 250枚トレイモジュール(オプション）または500枚トレイモジュール(オプション)が必要です。 

*3 オンラインヘルプの使い方については、「4コンピューターから印刷する」 （ P .27) を参照してください。 
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本機はこんなことができます 




























































































マニュアル体系 本書の読み方 


セットアップ&クイックリファレンスガイド 
(本書) 

本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったとき 
の対処方法などを説明しています。 


ユーザー ズガイド ( PDF ) 

印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日 
常管理について、詳しく説明しています。 
「ユーザーズガイド目次」を参照してください。 
なお、最初に本機を設置する手順以外は、セット 
アップ&クイックリファレンスガイドの内容をす 
ベて含んでいます。 

(このマニュアルは、 CentreWare の CD-ROM 内 
の機種固有マニュアルの中に格納されています。） 


CentreWare の CD - ROM 内のマニュアル 
( HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライ 
パーおよび弊社ソフトウェアのインストール方法 
を説明しています。 

CentreWare Internet Services のオンライ 
ンヘルプ 

CentreWare Internet Services の項目や各機能 
の設定方法を説明しています。 


プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法 
を説明しています。 


オプション製品の設置手順書 

各オプション製品の設置手順を説明しています。 
(このマニュアルは、各オプション製品に同捆され 
ています。） 


本書の表記 


1. 本文中の 1 ■コンピューター」 は、 パーソナル 

コンピューターやワークステー シ ヨンの 総 

称です。 

2. 本文中では、説明する内容によって、次の 

マークを使用しています。 

注記 注意すべき事項を記述しています。 

必ずお読みください。 

補足 補足事項を記述しています。 

参照 参照先を記述しています。 

3. 本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 」：参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではな《 

ほかのマニュアルです。 

[ ] :コンピューターやプリン 

夕一操作パネルのディスフ 
レイに表示される項目を表 
します。また、プリンター 
から出力されるレポート/ 
リスト名を表します。 

く ) :キーボード上のキーや、プリ 

ンターの八ードウエアボタ 
ン、ランプなどを表します。 


補足 

• PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに 
Adobe ® Acrobat ® Reader がインストールされてい 
る必要があります。インス I ルされていない場合は、 
CentreWare の CD-ROM を使って、まず Acrobat 
Reader をインス!-ールしてください。 


マニュアル体系 
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目次 


5用紙について •• 

用紙について . 

使用できる用紙 • 
使用できない用紙 


はじめに . 3 

本機はこんなことができます . 4 

マニュアル体系 . 5 

本書の読み方 . 5 

目次 . 6 

ユーザーズガイド目次（参考） . 7 

安全にご利用いただくために . 8 

1設置に ついて . 12 

同栖品を確認して 

プリンターを取り出す . 12 

オプション製品を取り付ける . 12 

増設メモリーを取り付ける . 13 

ネットワーク拡張力ードを 

取り付ける . 13 

電源コードを接続して電源を入れる ••• 14 

トナーカートリッジを取り付ける . 14 

ドラムカートリッジを取り付ける . 16 

インターフェイスケーブルを接続する • 16 

用紙をセットする . 17 

手差しトレイにセットする . 17 

用紙トレイ（オプション）に 

セットする . 17 

排出延長トレイを引き出す . 18 

レポート/リストを印刷する . 18 

2 プリンター環境の設定 . 20 

使用できる環境について . 20 

IP アドレスを設定する . 21 

CentreWare Internet Services でプリン 

夕一を設定する . 22 

プリンタードライバーを 

インス!ルする . 24 

3 プリンターの基本操作 . 25 

電源を入れる/切る . 25 

電源を入れる . 25 

電源を切る . 25 

節電モードを設定/解除する . 25 

印刷を中止する . 26 

4 コンピューターから印刷する •• 27 

プロパティダイアログボックスで設定で 
きる便利な印刷機能例 . 27 


用紙をセットする . 31 

封筒のセットについて . 31 

用紙のサイズと種類の設定について • 31 

6操作パネルで設定できる項目 

一覧 . 32 

7 困ったときには . 34 

用紙が詰まったときは . 34 

プリンター内部が汚れたときは . 36 

機械本体のトラブル . 37 

印字品質のトラブル . 40 

操作パネルに表示されるエラー 
メッセージ . 43 

A 付録 . 44 

オプション製品と消耗品の紹介 . 44 

オプション製品 . 44 

消耗品 . 44 

製品情報の入手方法 . 45 

最新のプリンタードライバー 

について . 45 

本機のファームウエアのバージョンアッ 
プについて . 45 

索引 . 46 


商品のお問い合わせ先について 


8 8 8 0 
2 2 2 3 
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ユーザーズ ガイド目次（參考) 


はじめに 
マニュアル体系 
本書の読み方 
目次 

セットアップ&クイックリファレンス 
ガイド目次（参考） 

◎法律上の注意事項 

1プリンターの基本操作 . 11 

◎ 1.1 各部の名称と働き 
1.2 電源を入れる/切る 

1.3 節電モードを設定/解除する 
1.4 印刷を中止する/確認する 

◎ 1.5 オプション品の構成やトレイの用 

紙設定などを取得する 

2印刷する . 20 

2.1 コンピューターから印刷する 

◎ 2.2 はがき/封筒/ OHP フィルムに印 

刷する 

◎ 2.3 ユーザー定義サイズの用紙に印刷 

する 

3用紙に ついて . 27 

3.1 用紙に ついて 

3.2 用紙をセットする 

3.3 トレイの用紙サイズと種類の設定 

について 


5困ったときには . 47 

5.1 用紙が詰まったときは 

5.2 プリンター内部が汚れたときは 
5.3 機械本体のトラブル 

5.4 印字品質のトラブル 

◎ 5.5 エラーメッセージー覧 

◎ 5.6 ネットワーク関連のトラブル 

◎ 5.7 カスタムモードについて 

◎ 6 日常管理 . 63 

6.1 消耗品を交換する 

6.2 レポート/リストを印刷する 

6.3 Web ブラウザーでプリンターの状 
態を確認/管理する 

6.4 SimpleMonitor でプリンターの 
状態を確認する 

6.5 電子メールでプリンターの状態を 
確認する 

6.6 印刷枚数を確認する 

6.7 清掃に ついて 

6.8 プリンターを移動するときは 

A 付録 . 83 

A .1 主な仕様 

A .2 オフシヨン品と消耗品の紹介 

◎ A .3 消耗品と定期交換部品の寿命につ 

いて 

A .4 製品情報の入手方法 

◎ A .5 用語集 


4操作パネルでの設定 . 35 索引 

©4.1 メニューの概要 

◎ 4.2 メニュー項目の説明 商品のお問い合わせ先について 

4.3 メニューー覧 


◎:ユーザーズガイドだけで説明している内容です。 


ユーザーズ ガイド目次（参考) 










安全にご利用いただくために 


機械を安全にお使いいただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」の 
ページを最後までお読みください。 


广 各図記号は以下のような意味を表しています 


r " 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能 

性があると思われる事項があることを示しています。 

このま示を_ネ見して i 吳った取しヽをすると、ムが_胃を胃ろことが想、まされる A 
容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。 

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があ 
ることを示しています。指示内容をよく読み、製品 
を安全にご利用ください。 

A A A A 

高温注意発火注意感電注意指挟み注意 

〇記号は、行ってはならない禁止事項があることを 
示しています。指示内容をよく読み、禁止されてい 
る事項は絶対に行わないでください。 

(S) ® ® ® 

禁止火気禁止分解禁止接触禁止 

• 記号は、必ず行っていただきたい指示事項がある 
ことを示しています。指示内容をよく読み、必ず実 
施してください。 

❶ C ❹ 

指示 電源プラグ アースを 

1 

を抜け 接続せよ 


設置および移動時の注意 




( 

a 注思 


高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多 
い場所には機械を設置しないでください。 


発熱による火災や感電の原因となるおそ 
れがあります。 


/ CN ストーブやヒーターなどの発熱器具に近 
Vjy い場所、揮発性可燃物や力ーテンなどの燃 
えやすいものに近い場所には機械を設置 
しないでください。火災の原因となるおそ 
れがあります。 


〇 機械を持ち上げるときは、機械正面（操作 
パネル側）と背面に立ち、左右両側の下方 
にあるくぼみを両手でしっかりと持って 
ください。両側のくぼみ以外を持って、持 
ち上げることは絶対にしないでください。 
落下によるケガの原因となるおそれがあ 
ります。 



〇 機械は、重さに耐えられる丈夫で水平な場 
所に設置してください。機械の転倒などに 
よりケガの原因となるおそれがあります。 


〇 機械の重さは標準構成時（消耗品を含 
む）で28.0 kg です。必ず2人以上で 
持ち運んでください。 


〇 機械を持ち上げるときには、十分にひざを折 
り、腰を痛めないように注意してください。 


〇 機械の側面および背面には通気口があり 
ます。機械の背面は壁から 400 mm 以上、 
正面から向かって左側は壁から100 mm 、 
右側は壁から 300 mm 離して設置してく 
ださい。通気口をふさぐと内部に熱がこも 
り、火災の原因となるおそれがあります。 


8 


安全に c 利用いただくために 
























また、機械の操作および消耗品類の交換、 
日常の点検など、機械を正しく使用し、機 
械の性能を維持するために、下図の設置ス 
ぺースを確保してください。 



C 機械を移動する場合は、必ず電源プラグを 
コンセントから 抜いてください。電源 コー 
ドが傷つき、発熱による火災や感電の原因 
となるおそれがあります。 


0 機械を移動する場合は、機械を10度以上 
に傾けないでください。転倒などによるケ 
ガの原因となるおそれがあります。 


電源およびアース接続時の注意 



〇 電源プラグは、定格電圧 100 V で、定格電 
流 15 A 以上のコンセントに単独で差し込 
んでください。また、たこ足配線をしない 
でください。発熱による火災や感電のおそ 
れがあります。なお、本機の定格電源は 
100 V 、 8.5 A となっています。 


〇 電源プラグやコンセントに付着したホコ 
リは、必ず取り除いてください。そのまま 
使用していると、湿気などにより表面に微 
小電流が流れ、発熱による火災のおそれが 
あります。 


0 延長コードは、定格 （125 V 、15 A ) 未満 
のものは使用しないでください。発熱によ 
る火災のおそれがあります。なお、延長 
コードが必要な場合は、弊社のプリンター 
サボートデスクまたは販売店にご相談く 
ださい。 




〇 オフシヨンの両面印刷モジュールやトレ 
イモジュールが取り付けられている場合 
は、プリンター本体から取り外して運搬し 
てください。プリンター本体との固定が不 
十分な場合、落下によるケガの原因になり 
ます。（オプション製品の取り外し方は、各 
オプション製品に付属している設置手順 
書を参照してください。） 


0 電源コードを傷つけたり、破損させたり、 
加工したりしないでください。また重いも 
のを載せたり、引っぱったり、無理に曲げ 
たりすると電源コードを傷め、発熱による 
火災や感電のおそれがあります。 


0 電源プラグは絶対に濡れた手で触らない 
でください。感電のおそれがあります。 


C 次のようなときには直ちに使用を中止し、 
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。その後、弊社の 
プリンターサポートデスクまたは販売店 
にこ'連絡ください。そのまま使用を続ける 
と火災のおそれがあります。 

• 機械から発煙したり、機械の外側が異常 
に熱くなったとき 

• 異常な音やにおいがするとき 

• 機械の内部に水が入ったとき 


© 万一漏電した場合の感電や火災事故を防 
ぐため、電源プラグから出ている緑色の 
アース 線を、必ず次のいずれかに取り付け 
てください。また、 アース 線は必ず電源プ 
ラグを コンセン トに差し込む前に接続し 
てください。 

• 電源コンセントのアース端子 

• 銅片などを 650 mm 以上地中に埋めた 
もの 


安全に C 利用いただくために 9 






















































• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
ご使用になる電源コンセントのアースを 
ご確認ください。アースが取れない場合 
や、アースが施されていない場合は、弊社 
のプリンターサボートデスクまたは販売 
店にご相談ください。 

次のようなところには、絶対に アース 線を 
接続しないでください。 

• ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

• 電話専用アース線および避雷針（落雷時 
に大量の電流が流れる場合があり危険 
です。） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチッ 
クになっている場合はアースの役目を 
果たしません。） 


〇 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線） 
弊社のプリンターサボートデスクまたは販 
売店に交換をご依頼ください。そのまま使 
用すると火災や感電のおそれがあります。 


O l か月に一度は機械の電源スイッチ切り、 
次のような点検をしてください。なお、 
異常がある場合は弊社のプリンターサ 
ポートデスクまたは販売店までご連絡く 
ださい。 

• 電源プラグが電源コンセントにしっか 
り差し込まれていますか。 

• 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲 
がりなどはありませんか。 

• 電源プラグやコンセントに細かいホコ 
リがついていませんか。 

• 電源コードにき裂や擦り傷などはあり 
ませんか。 


〇 インターフ x イスケープルおよびオフ 
シヨン製品を接続するときは、必ず電源ス 
イッチを切ってください。感電の原因とな 
るおそれがあります。 


機械使用上の注意 


〇 電源プラグをコンセントから抜くときは、 
万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐ 
ため、電源コードとともに出ている緑色の 
アース 線を最後に取り外してください。 


A 注意 


0 機械の電源スイッチを入れたままでコン 
セントからプラグを抜き差ししないでく 
ださい。アークによりフラグが変形し、発 
熱による火災の原因となるおそれがあり 
ます。 


〇 電源プラグをコンセントから抜くときは、 
必ず電源プラグを持って抜いてください。 
電源コードを引っぱるとコードが傷つき、 
火災、感電の原因となるおそれがありま 
す。 


C 機械の清掃および保守、故障の処置を行う 
場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。電 
源スイッチを切らずに機械の清掃や保守 
を行うと、感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


^ 連休などで長期間、機械をご使用にならな 
いときは、安全のために電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てください。絶縁劣化による感電や漏電火 
災の原因となるおそれがあります。 


△警告 


0 機械の上に花瓶、植木鉢、コッフなど水の 
入った容器を置かないでください。水がこ 
ぼれた場合、火災や感電のおそれがありま 
す。 


Q 機械の上に金属類を置かないでください。 
すき間から内部に、クリップやホチキスの 
針のような金属類や燃えやすいものが入 
り込むと、機械内部がショートし、火災や 
感電のおそれがあります。 


歎 万一、異物（金属片、水、液体）が内部に 
入った場合は、まず本体の電源スイッチを 
切り、電源フラグをコンセントから抜いて 
ください。そして、弊社のプリンターサ 
ポートデスクまたは販売店にこ'連絡くだ 
さい。そのまま使用すると火災や感電のお 
それがあります。 


ネジで固定されているパネルやカバーな 
どは、取扱説明書で指示している箇所以外 
絶対に開けないでください。内部には電圧 
の高い部分があり、感電のおそれがありま 
す。 


機械を改造したり、部品を変更して使用し 
ないでください。火災のおそれがありま 
す。 
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この装置は、レーザーの国際規格 
IEC 60825 -1( Class 1) に適合していま 
す。このことはレーザー被爆の危険がない 
ことを意味しています。レーザーは装置内 
部で放射されますが、部品内部の漏洩防止 
筐体やカバーなどによって内部に閉じ込 
められています。従って、お客様が使用さ 
れる場合はレーザーは被爆しません。取扱 
説明書に書かれていること以外の、カバー 
を外すなどの操作はしないでください。 
レーザーの被爆の原因になることがあり 
ます。 


〇 つまった用紙を取り除くときは、機械内部 
に紙片が残らないようすべて取り除いて 
ください。紙片が残ったままになっている 
と火災の原因となるおそれがあります。 
なお、紙片や用紙がヒータ _ 部の見えない 
部分および口ーラーに巻き付いていると 
きは、無理に取らないでください。ケガや 
やけどの原因となるおそれがあります。直 
ちに電源スイッチを切り、弊社のプリン 
夕ーサボートデスクまたは販売店に連絡 
してください。 


0 付属の CD - ROM を CD - ROM 対応プレー 
ヤー以外では絶対に使用しないでくださ 
い。大音量により、耳に障害を被ったり、 
スピーカーを破損したりするおそれがあ 
ります。 


ZL 注意 


「高温注意」を促すラベルが貼ってある周 
辺（フューザー ユニット やその周辺）には、 
絶対に触れないでください。やけどの原因 
となるおそれがあります。なお、ヒーター 
部や口ーラー部に用紙が巻き付いている 
ときには無理に取らないください。ケガや 
やけどの原因となります。直ちに電源ス 
イッチを切り、弊社のプリンターサボート 
デスクまたは販売店にご連絡ください。 


消耗品取り扱い上の注意 


△警告 


0 ドラムカートリツジを、絶対に火中に投じ 
ないでください。力一トリツジ内に残って 
いるトナーの粉じん爆発により、やけどの 
おそれがあります。 





/< T \ トナーカートリッジを、絶対に火中に投じ 
ないでください。粉じん爆発により、やけ 
どのおそれがあります。 



〇 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き 
取るか、または石けん水を湿らした布等で 
拭き取ってください。掃除機を用いると、 
掃除機内部のトナーが、電気接点の火花な 
どにより、粉じん発火する可能性がありま 
す。 


王思 


0 ドラムカートリッジとトナーカートリッ 
ジは、幼児の手の届かないところに保管し 
てください。 
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1 設置について 


同梱品を確認して 
プリンターを取り出す 

1. 箱の中のものが、すべてそろっていることを 
確認します。 

補足 

• 移転など、プリンターを長距離移動する可能性がある場 
合は、梱包材や箱を保管してください。 


□プリンター本体 
□ドラムカートリッジ 
□トナーカートリッジ4本 
([ K ] : 4 K 、[ Y ] [ M ] [ C ] : 1.5 K ) 

□電源コード 

□セットアップ&クイックリファレンスガイド 
(本書) 

□ CentreWare の CD-ROM 
□オンライン ユーザー 登録力ード 
□保守連絡先力ード 
□保証書 

2. プリンターを梱包箱から取り出し、設置場所 
に移動します。設置場所は次の事項、および 
「設置および移動時の注意 j ( P .8) に記載さ 
れている注意と条件を守ってください。 

• 温度10〜 32° C 湿度15〜85% (結露が 
ないこと） 

温度が 32° C のときは湿度70%以下、湿度が 
85%のときは温度 28° C 以下でお使いくださ 

い。 

• 直射日光の当たる場所には機械を置かないで 
ください。 

• エアコン、ヒーター の風が直接当たる場所に設 
置しないでください。 

補足 

• 冷え切った部屋を暖房器具などで急激に暖めたり、湿度 
や温度が低いところから高いところへプリンターを移 
動した場合は、プリンター内部に水滴が付着し（結露)、 
印字品質が低下することがあります。結露が生じた場合 
には、「機械本体のトラブル」 （P. 37) を参照してくださ 
い。 

• 手差しトレイを使用する場合、正面から直接日光が当た 
る場所にプリンターを置くと、誤動作や画像に異常が発 
生するおそれがあります。 

3. 梱包箱から取り出したプリンターは、開閉部 
がテープで留められています。開閉部のテー 
プを外します。 


4. フロントカバーを 開け、 スぺーサーを 取り外 
します。 

そのあと、フロントカバーを閉じます。 



5. カバ ー A を開け、両側のレバー（緑色）を 
起こして、スペーサーを取り外します。 

そのあと、両側のレバーを元に戻し、カバー 
を閉じます。 



オプション製品を取り付ける 


オプションのトレイモジュールや両面印刷モ 
ジュールを購入している場合は、各オプション製 
品に同梱されている設置手順書に従って、設置し 
てください。 

ここでは、増設メモリーとネットワーク拡張力一 
ドを取り付ける手順について説明します。 


△警告 

• ネジで固定されているパネルやカバーなどは、 
取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開 
けないでください。内部には電圧の高い部分が 
あり、感電のおそれがあります。 

• 機械を改造したり、部品を変更して使用しない 
でください。火災のおそれがあります。 


△注意 

• インターフェイスケーブルおよびオプション 
製品を接続するときは、必ず電源スイッチを 
切ってください。感電の原因となることがあり 
ます。 
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増設メモリーを取り付ける 

本機には、128/256/51 2 MB の3種類の増設 
メモリーが用意されています。増設メモリーを取 
り付けると、メモリー総容量はそれそれ192/ 
320/576 MB になります。 

注記 

• 増設メモリーの端子部分に触らないでください。 

• 増設メモリーを曲げたり、傷つけたりしないように注意 
してください。 

• 増設メモリーに触れる前に、必ず金属などに触れて静電 
気を逃がしてください。 

• プリンター使用中にメモリーを増設した場合は、プリン 
夕ードライバーでメモリー容量を設定する必要があり 
ます。詳しくは、プリンタードライバーのオンラインへ 
ルプを参照してください。 

1. 左側面カバー上部のくぼみに指をかけ、手前 
に引いて取り外します。 



2. 増設メモリーの切り欠きを、スロット側の凸 
部分に合わせ、まっすぐに差し込みます。 

補足 

• 増設メモリーは、上から押して確実に差し込んでくださ 
い。 



続けて、ネットワーク拡張力ードを取り付ける場 
合は、以降の手順は行わず、次項「ネットワーク 
拡張力ードを取り付ける」の手順2に進んでくだ 
さい0 

3. 左側面のカバーを元に戻します。 


ネットワーク拡張カードを取り付 
ける 


1. 左側面カバー上部のくぼみに指をかけ、手前 
に引いて取り外します。 



2. ネットワーク拡張力ードのコネクターを、本 
体側のコネクターに合わせて、差し込みま 
す。 




補足 

• ネットワーク拡張力ードは、上から押して確実に差し込 
んでください。 

3. ネットワーク拡張力ードに同捆されている2 
本のネジで、プリンターの背面からネット 
ワーク拡張力ードを固定します。 



4. 左側面のカバーを元に戻します。 
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電源コードを接続して電源 トナーカートリツジを取り 

を入れる 付ける 


本機は、電源を入れた状態で、トナーカートリッ 
ジ、ドラムカートリッジ、および用紙をセットし 
ます。 

電源コードを接続する場合は、「電源およびアー 
ス接続時の注意』 ( P . 9) に記載されている警告、 
および注意を守ってください。 

1. 電源コードを、フリンター背面の電源コード 
コネクターに接続します。 



2. 電源コードの他方に付いている アース 線を、 
電源コンセントに接続します。そのあとで、 
電源フラグを差し込みます。 


△警告 

• トナーカートリッジを、絶対に火中に投じない 
でください。粉じん爆発により、やけどのおそ 
れがあります。 


注記 

• トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときには 
すぐに洗い流してください。 

1. 操作パネルに 「XXXX (トナーの色）カート 
リツジヲセツトシテクダサイ」と表示され 
ていることを確認し、フロントカバーを開け 
ます。 



3. プリンターの電源スイッチの〈け側を押し 
ます。 

電源が入り、トナーカートリッジキャリアが 
回転します。 

トナーカートリッジをセットするための準 
備が終わると停止し 、 「XXXX (トナーの色） 
カートリッジヲセツトシテクダサイ J と表 
示されます。 


2. テープを手前に引いて、保護カバーを取り外 
します。 

補足 

• 保護カバーは、工場出荷時に各色のトナーカートリツジ 
セツト部に取り付けられています。最初にプリンターを 
設置する場合だけ、トナーカートリツジをセツトするた 
び、保護カバーを取り外してください。 
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3. トナーカートリッジを梱包箱から取り出し、 6. トナーカートリッジ右端のレバーを手前に 

図のように7〜8回振り、中のトナーを均 回転させ、®印横の > と、レバーの < を合わ 

一にし ます。 せます。 



4. シールの先端部をトナーカートリッジから 
外し、シールを水平に引き抜きます。 


7. フロントカバーを閉じます。 

次のトナーカートリツジをセツトするため 
に、トナーカートリッジキヤリアが回転しま 
す。 



注記 

• トナーカートリツジが正しくセツトされていないと、フ 
ロントカバーは閉じません。 

8. 手順1から7を繰り返して、残りのトナー 
カートリッジをセツトします。 


注記 

• シールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き抜いてく 
ださい。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうこ 
とがあります。 

• シールを引き抜いたあとは、トナーカートリッジを振っ 
たり、トナーカートリッジに衝撃を与えたりしないでく 
ださい。 

5. ラベル面を正面にして、図の向きにトナー 
力ートリツジをはめ込みます。 



注記 

• プリンター内部の部品には、手を触れないでください。 
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ドラムカートリッジを取り 
付ける 


△警告 

• ドラムカートリッジを、絶対に火中に投じない 
でください。カートリッジ内に残っている卜 
ナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあ 
ります。 


1. 操作パネルに「ドラムカートリッジヲセッ 
トシテクダ サイ」 と表示されていることを確 
認し、フロントカバーを開けます。 

そのあと、トップカバーを開けます。 

補足 

• 両面印刷モジュール（オプション）を取り付けている場 
合は、 ユニット D を開けてから、 トップ カバーを開け 
てください。 



2. ドラムカートリッジを梱包箱から取り出し、 
保護シートを取り外します。 

注記 

• ドラムカートリッジは取っ手部分を持ってください。下 
部のドラム部分（青色）には触れないでください。ま 
た、ドラムの表面に物をぶつけたり、こすったりしない 
でください。 

• 直射日光や強い光に当てないでください。 

• 印刷画質を維持するために、ドラムカートリッジは水平 
にした状態で取り扱ってください。 


3. ドラムカートリッジ取り付け部の右側にあ 
るレバーを引き上げます。ドラムカートリッ 
ジの取っ手を持ち、ドラムカートリッジ上の 
矢印と取り付け部の矢印の方向を合わせて、 
プリンター本体にはめ込みます。 



4. 取り付け部右側のレバーを手前に下げ、トッ 
プカバーを閉じます。 

そのあと、フロントカパーを閉じます。 

補足 

• 手順1でユニット D を開いた場合は、元に戻します。 

注記 

• ドラムカートリッジを装着すると、約1〜2分、プリ 
ンター内部で調整が行われます。その間は、電源を切ら 
ないでください。 


インターフエイスケーブル 
を接続する 


使用するインターフェイスケーブルをフリン 
ターに接続します。 

USB ケーブルは、コンピューターにプリンタード 
ライバーをインス!ルしてから接続します。 

1. プリンター背面のインターフェイスコネク 
ターに、インターフェイスケーブルを接続し 
ます。 



2. ケーブルの他方をコンピューターまたは 
ネットワークに接続します。 
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用紙をセツトする 


ここでは、 A 4 サイズの用紙をたて置きにセツト 
します。 

|給紙方向 

D 


補足 

• 本機では、電源を入れた状態で用紙をセツトしてくださ 


参照 

• セツトできる用紙の種類とサイズ：「用紙について」 
(P. 28) 


手差しトレイにセツトする 


1. 手差しトレイのカバーを開けます。 


注記 

•手差しトレイのカバーには、必要以上の力をかけないで 
ください。破損の原因になります。 

2. 右側の用紙ガイドのつまみを持って右端に 
寄せ、用紙ガイドの間隔が最大になるように 
します。 



3. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にし 
て、手差しトレイの奥に静かに押し込みま 
す0 

右側の用紙ガイドを動かし、セツトした用紙 
に合わせます。 



注記 

• 用紙ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。こ 
のとき、用紙が折り曲がらないように注意してくださ 
い0 

• 最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセツト 
しないでください。 

4. 手差しトレイのカバーを閉じます。 

補足 

• 手差しトレイの用紙に印刷する場合は、プリンタードラ 
イバーで、セツトした用紙のサイズと種類を設定する必 
要があります。 

用紙トレイ（オプション）にセツ 
卜する 


1. 用紙トレイを引き出し、プリンター本体から 
取り外します。 
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2. 横ガイドを端まで動かします。 

縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズ 
に合わせます。 



3. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にし 
て、セツトします。 

横ガイドを動かし、セツトした用紙に合わせ 
ます。 


排出延長トレイを引き出す 

原稿を印刷する前には、排出延長トレイを引き出 
してください。印刷された用紙がプリンターから 
すべり落ちるのを防ぎます。 

トレイの長さが足りないときは、さらに拡張しま 
す。 





注記 

• 最大収容枚数、または用紙上限線を超える用紙をセット 
しないでください。 

• 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガ 
イドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、 
紙づまりの原因になることがあります。 


レポート/リストを印刷する 

本機が正しく設置されたことを確認するために、 
操作パネルを使ってレポート/リストを印刷しま 
す 。 [Printer Settings ] (プリンター設定リス 
卜）を印刷すると、取り付けたオプション製品が 
確認できます 。 [Panel Settings ] (パネル設定 
リスト）を印刷すると、各トレイに設定されてい 
る用紙サイズと種類が確認できます。 

補足 

• 操作を間違って、途中でわからなくなった場合は、〈メ 
ニュー〉ポタンを押して最初からやり直してください。 
操作パネルの操作方法については、「6操作パネルで設 
定できる項目一覧 j ( P . 32) を参照してください。 

注記 

- 250枚/500枚トレイモジュール（オプション）を取 
0付けている場合は、レポート/リストを印刷すると 
き、トレイ1に A 4 サイズの用紙をセツトしてください。 


4. 用紙トレイをプリンターの奥に突き当たる 
までしっかり押し込みます。 


1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 
を表示します。 


5. 操作パネルに表示されるメッセージに従つ 
て、セットした用紙のサイズと種類を設定し 
ます。 

補足 

• 用紙のサイズ、種類を操作パネルで設定する場合、〈▲〉 
または〈▼>ボタンで項目を選択し、〈排出/セット〉 
ボタンで選択を確定します。操作ノ《ネルの操作方法につ 
いては、「6操作パネルで設定できる項目一覧』 ( P . 32) 
を参照してください。 


2. [レポート/リスト]が表示されるまで、〈▲〉 
または〈▼〉ボタンを押して、〈►>または 
〈排出/セツト〉ボタンを押します。 

3. [プリンターセツテイリスト]または[パネ 
ルセツテイリスト]が表示されるまで、〈▲〉 
または〈▼>ボタンを押して、〈排出/セツ 
卜〉ボタンを押します。 

指定したレポート/リストが印刷されます。 
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印刷例 _ 

次は、プリンター設定リストの印刷例です。 


補足 

• 本機のオプション構成、および設定によって、レポート 
/リストのレイアウトは異なることがあります。 


取り付けたオフシヨン製品を 
確認できます。 
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2 プリンター環境の設定 

使用できる環境について 


本機は、インターフェイスケーブルで、直接コンピューターと接続すると口ーカルプリンターとして、ネッ 
トワークを経由するとネットワークプリンターとして使用できます。 

コンピューターの 0 S と使用できる環境 


注記 

• 対象 os は予告なく変更されることがあります。弊社ホームページを参照してください。 


接続形態 

ローカル 

ネツトワーク 

ポート名 

パラ 
レル 

USB 

LPD 

NetWare * 1 

SMB * 1 * 2 

IPP * 1 * 3 

Port 

9100 

プロトコル 

- 

- 

TCP/IP 

IPX/SPX 

Net 

BEUI 

TCP/IP 

TCP/IP 

TCP/IP 

OS 

Windows ® 98 

〇 

〇* 4 

〇* 5 

〇 

〇 

〇 


〇* 5 

Windows ® Me 

〇 

〇* 4 

〇* 5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇* 5 

Windows NT ® 4.0 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 



Windows ® 2000 

〇 

〇* 4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Windows ® XP 

〇 

〇* 4 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

Windows Server ™ 
2003 

〇 

〇* 4 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 


*1 :ネットワーク拡張力ード（オプション）が必要です。 

*2 : Windows ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。 

*3 :インターネットを経由して印刷する場合に使用します 。 Windows Me の場合は、 IPP ポートをインス!ルしてく 
たさい。 

*4 :接続するコンピューターに USB ポートが必要です。また 、 Windows 98/ Me の場合は 、 USB Print Utility (弊社 
ソフトウェア）を使用します。 

*5 : Windows 98/ Me の場合は、 TCP/IP Direct Print Utility (弊社ソフトウェア）を使用します。 


注記 

• ネットワークプリンターとして使用する場合は、 CentreWare の CD - ROM 内のマニュアル （ HTML 文書）を参照して、 
ネットワーク環境の設定をしてください。 
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IP アドレスを設定する 


本機は、ネットワークに接続していると、電源を 

入れたときに IP アドレスを DHCP サーバーから 

自動的に取得できます。 

DHCP サーバーがない、または使用しない場合 

は、次のいずれかの方法で IP アドレスの取得方 

法と IP アドレスの設定をしてください。 

• 操作パネルから IP アドレスを設定する 

• 同梱されている CentreWare の CD-ROM 内 
の IP アドレス設定ツールを使用する 

注記 

• DHCP で運用する場合は、 IP アドレスが変更されるこ 
とがあるので、定期的に IP アドレスを確認して使用す 
る必要があります。 

• WINS (Windows Internet Name Service ) 環境下 
で DHCP を使用する場合は、ネットワーク拡張カード 
(オプション）が必要です。 

• 本機は、 BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使 
用してアドレス情報を自動的に取得することもできま 
す。この場合は、操作パネルで、 [IP アドレスシュトク 
ホウホウ]の項目を [ BOOTP ] または [ RARP ] に変 
更してください。 

•IP アドレスは、ネットワークシステム全体で管理され 
ています。誤った IP アドレスを設定すると、ネットワー 
ク 全体に悪影響を及ぼす ことがあ ります。使用している 
ネットワーク環境について不明な場合は、ネットワーク 
管理者に確認してください。 

参照 

• IP アドレスの取得方法の詳細：『ユーザーズガイド 4.2 
メニュー項目の説明』 

• IP アドレス設定ツール： CentreWare の CD-ROM 内 
のマニュアル （HTML 文書） 

• CentreWare Internet Services : 「CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （P. 22) 

補足 

• IP アドレスを変更する場合は、 CentreWare Internet 
Services から操作できます。 

• 現在設定されている IP アドレスやサブネットマスク、 
ゲートウェイアドレスは、 [Printer Settings ] (プリン 
ター設定リスト）で確認できます。プリンター設定リス 
卜の印刷方法は、「レポート/リストを印刷する j(P . 1 8) 
を参照してください。 


ここでは、操作パネルから設定する方法を説明し 
ます。 


ip アドレスの設定 


1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 
を表示します。 

2. [キカイカンリシャメニュー]が表示さ 
れるまで、〈▲>または〈▼〉ボタンを押し 
て、<►〉または〈排出/セット〉ボタンを 
押します。 

3. [ネットワークセッテイ]が表示されてい 
ることを確認して、〈►〉または〈排出/セッ 
卜〉ポタンを押します。 

4. [ TCP / IP ] が表示されるまで、〈▲>または 
<▼> ボタンを押して、<►〉または〈排出/ 
セット〉ボタンを押します。 

5. [ IP アドレスシュトクホウホウ]が表示さ 
れていることを確認して、〈►>または〈排 
出/セット〉ボタンを押します。 

6. [パネル]が表示されるまで、〈▲>または 
<▼> ボタンを押して、〈排出/セット〉ボタ 
ンを押します。 

7. 「デンゲンノ キリ/イリデセツテイガユ 
ウコウ ニナ リマス」と3秒間表示されたあ 
と、設定画面に戻ります。 

プリンターの電源は、ゲートウェイアドレ 
スを設定終了後に入れ直します。このまま 
先に進んでください。 

8. <◄〉ボタンを押して、 [ IP アドレスシュト 
クホウホウ]に戻ります。 

9. 〈▼〉ボタンを押して、 [ IP アドレス]を表示 
し、〈►〉または〈排出/セット〉ポタンを 
押します。 

10. 〈▲〉〈▼> <►> <◄> ボタンで IP アドレスを 
入力し、〈排出/セット〉ボタンを押します。 

11. <◄〉ボタンを押して、 [ IP アドレス]に戻り 
ます。「サブネットマスク/ゲートウェイアド 
レスの設定 j に進みます。 


補足 

• 操作を間違って、途中でわからなくなった場合は、〈メ 
ニュー〉ポタンを押して、最初からやり直してください。 
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サブネツトマスク/ゲートウェイアドレ 
スの設定 


補足 

• 「プリントデキマス」と表示されている場合は、前項の 
手順1〜4を行ってから次の手順に進んでください。 

1. [ IP アドレス]と表示されている場合は、[サ 
ブネットマスク]が表示されるまで、〈▲〉 
または〈▼〉ボタンを押して、〈►>または 
〈排出/セット〉ボタンを押します。 

2. 〈▲>〈▼〉〈►〉 <◄> ボタンでサブネットマ 
スクを入力し、〈排出/セット〉ボタンを押 
します。 

3. 〈◄〉ボタンを押して、[サブネットマスク] 
に戻ります。 

4. [ゲートウェイアドレス]が表示されるまで、 
〈▲>または〈▼〉ボタンを押して、〈►〉ま 
たは〈排出/セット〉ボタンを押します。 

5. 〈▲〉〈▼〉〈►〉 <◄> ボタンでゲートウェイ 
アドレスを入力し、〈排出/セット〉ボタン 
を押します。 

6. プリンターの電源を切り、入れ直します。 


CentreWare Internet 
Services でプリンターを設 
定する 


CentreWare Internet Services は、 TCP/IP 環 
境が使用できる場合に、 Web ブラウザーを使用 
して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表 
示、設定の変更をするためのサービスです。 
各ネットワークのプロトコルに関する項目など 
を、本サービスの[プロパティ]タブで設定しま 
す。 

補足 

• 本機を口ーカルプリンターとして使用している場合は、 
CentreWare Internet Services は使用できません。 

• 次の手順で操作しても CentreWare Internet 
Services のトップぺージが表示されないときは、 
『ユーザーズガイド 6.3 Web ブラウザーでプリンター 
の状態を確認/管理する』を参照してください。 

1. コンピューターを起動し、 Web ブラウザー 
を起動します。 

2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリ 
ンターの IP アドレス、または URL を入力 
し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


• IP アドレスの入力例 


〇戻5 

• © • 0囡4 ノ :検索 

アドレス®! 

http ：// 192.168 .1.1 00/ 


• URL の入力例 


〇戻5 

■ © ， 0 ぼ 1 4 P 検索 

アドレス (£)1 

http：/ / pr interl . aaa . bbb.fuj ixerox . co . jp / 


CentreWare Internet Services のト ツ プぺ一 
ジが表示されます。 
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CentreWare Internet Services で設定できる項目について 


CentreWare Internet Services の各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです 0 


タブ 

主な機能 

ジョブ 

• ジョブー覧、およびジョブ履歴一覧が表示されます。 

状態 

• _ 般 

製品名や IP アドレス、プリンターの状態などが表示されます。 

• プリンター情報 

用紙トレイにセツトされている用紙のサイズや残量、排出トレイの状態、およびドラムカートリツ 
ジやトナーカートリツジといった消耗品の残量が表示されます。 

• イベント情報 

プリンターの操作パネルの状態や、イベント情報（エラー情報）の発生箇所、内容などが表示され 
ます。 

プロパティ 

• 本体説明 

製品名が表示されます。また、プリンター名*や設置場所' 連絡先％機械管理者メールアドレス + 
などを設定できます。 

• 本体構成 

プリント機能の主な仕様やページ記述言語、メモリーの情報が表示されます。 

• メーター確認 

総出カページ数と電源を入れてから出力したページ数が表示されます。 

• 初期化 

N V メモリーの初期化やプリンターの再起動を実行します。 

• Internet Services 設定〜 

CentreWare Internet Services の画面をブラウザーで自動更新させるかどうか、更新させる場 
合は更新する間隔（秒）を設定できます。また、機械管理者モードを使用するかどうか、使用する 
場合は機械管理者名やパスワードも設定できます。 

工場出荷時の機械管理者名は 「admin」、 パスワードは 「x-admin」 です。運用時には、工場出荷 
時のパスワードを必ず変更してください。 

• ポート起動 

各ポートの起動、停止を設定できます。 

•ポート設定 

Ethernet に関する設定ができます0 
• プロトコル設定* 

各プロトコルの詳細を設定できます。 

サポート 

• サポート情報が表示されます。弊社ホームページへのリンクがあります。 


* : CentreWare Internet Services だけで設定できる項目です。操作パネルでは設定できません0 


オンラインヘルプの使い方 


各タブで設定できる項目の詳細については、[ヘルプ]ボタンを押して、オンラインヘルプを参照してく 
ださい。 

補足 

• [ヘルプ]ボタンをクリックすると、弊社ホームページ上のオンラインマニュアルが表示されます。 
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プリンタードライバーをイ 
ンストールする 


コンピューターから印刷するために、プリンター 
ドライバーなどの弊社ソフトウェアをインス 
卜ールします。 

プリンタードライバーとは、コンピューターから 
の印刷データや印刷指示を、本機が解釈できる 
データに変換するソフトウェアです。 

必要なソフトウェア、およびそのインス!ル方 
法は、使用する環境によって異なります。本機に 
同梱されている CentreWare の CD - ROM 内の 
マニュアル （ HTML 文書）を参照して、各ソフト 
ウェアをインストールしてください。 


SimpleMomtor のインストール 

SimpleMonitor とは、本機を口ーカルプリン 
夕一として使用している場合に、コンピューター 
上でジョブやプリンターの状態を確認するため 
のツールです。 

口ーカルプリンターにセットされている用紙の 
サイズや残量、排出トレイの状態、および消耗品 
の残量が確認できます。 


プリンタードライバーのアンインス!-一 
ルについて 


Windows 用のプリンタードライバーは、本機に 
同梱されている CentreWare の CD - ROM 内の 
プリンタードライバーアンインストールツール 
を使ってアンインストールできます。詳しくは、 
CentreWare の CD - ROM 内のマニュアル 
( HTML 文書）を参照してください。 

補足 

• その他の弊社ソフトウェアをアンインストールする場 
合は、 CentreWare の CD-ROM 内の製品情報 （HTML 
文書）から各ソフトウェアの ReadMe ファイルを参照 
してください。 


インス! -— ル方法は、 CentreWare の CD-ROM 
内のマニュアル （ HTML 文書）を参照してくださ 
い。 


オプション製品の構成と用紙の設定 

プリンタードライバーのインストールが完了し 
たら、プリンタードライバーの[プリンタ構成] 
タブで、オプション製品の構成や各用紙トレイに 
セットされている用紙種類、サイズ情報を設定し 
ます。設定方法は、プリンタードライバーのオン 
ラインヘルプまたは『ユーザーズガイド 1.5 オフ 
ション品の構成やトレイの用紙設定などを取得 
する』を参照してください。 

[プリンタ構成]タブは、次の手順で表示できま 
す。ここでは 、 Windows XP の例で説明します。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] 
をクリックします。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファ 
イル]メニューから[フロパティ]をクリッ 
クします。 

3. [プリンタ構成]タブをクリックします。 
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3 プリンターの基本操作 


電源を入れる/切る 


電源を入れる 


1. プリンターの電源スイッチの〈け側を押し 
ます。 



2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレイ 
に「シンダンシテイマス」と表示されます。 
印刷が可能になると、「プリントデキマス j と 
表示されます。 

注記 

• エラーメッセージが表示された場合には、「操作パネル 
に表示されるエラーメッセージ」 (P. 43) を参照して対 
処をしてください。 


電源を切る 


注記 

• 印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの 
原因になります。 

• 電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機の 
メモリー上に蓄えられた情報は消去されます。 

1. 操作パネルのディスプレイ表示などで、プリ 
ンターが処理中でないことを確認します。 


フ。リントテ、、キマス 


2. プリンターの電源スイッチの〈〇〉側を押し、 
電源を切ります。 



節電モードを設定/解除する 

本機は、待機しているときの電力の消費を抑える 
ために、節電モード1と節電モード2の2つの 
モードを備えています。 

工場出荷時は、3分間印刷データを受信しないと、 
節電モード1に移行し、さらに5分間データを 
受信しないと、節電モード2に移行する設定に 
なっています。 

節電モード1になると、操作パネルのディスフレ 
イが暗くなり、「プリントデキマス/タイキ j と 
表示されます。また節電モード2になると、〈節 
電中/解除〉ランプだけが点灯し、他のランプは 
消灯します。ディスプレイも消灯し、何も表示さ 
れません。 

節電モードに切り替わるまでの時間は、節電モー 
ド1は1〜60分、節電モード2は1〜120分 
の間で設定できます。節電モード2時の消費電力 
は、 7 W 以下で、節電モード2から印刷できる状 
態になるまでの時間は、約39秒です。 

補足 

• 節電モード2は、移行しないように設定することもでき 
ます。 

• 節電モードの詳細および設定の変更手順については、「6 
操作パネルで設定できる項目一覧」 （P. 32) または『ユー 
ザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』を参照してく 
ださい。 


節電モードを解除する 


節電モードは、コンピューターからのデータを受 
信すると、自動的に解除されます。 

また、手動で解除するには、節電モード1の場合 
は操作パネルのいずれかのポタンを、節電モード 
2の場合は〈節電中/解除〉ボタンを押します。 

補足 

• 節電モード1の場合は、カバーを開閉したときにも、自 
動的に節電モードが解除されます。 
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印刷を中止する 


印刷を中止するには、プリンター側で印刷の指示 
を取り消す方法と、コンピューター側で印刷の指 
示を取り消す方法があります。 

印刷データがプリンターで印刷中/受信 
中の場合 


操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。 
ただし、印刷中のページは印刷されます。 


中止したい印刷データがコンピューター 
側で処理中の場合 


Windows の場合は、画面右下のタスクバー上の 
プリンターアイコン^をダブルクリックしま 
す 0 


表示されたウィンドウから、中止したいドキュメ 
ント名をクリックし、削除 （〈 Delete 〉 キーを押 
す）します。 


「，,!!删 imf 



ブリンタ (y ドキュメントが)表示祕 

ヘルブ (U) 


I 5 キ1メント名 

状態 

所有者 ぺ-ジ数サイズ 受 fl 



Administrator iJU ti4.U KB/yyti K.B 14：U^ 

< 


> 

|キュ-に1個の[ドキュメント 
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4 コンピューターから印刷する 


Windows 環境のアプリケーションから印刷する 
場合の基本的な流れを説明します。 

(こ'使用になるコンピューターやシステム構成に 
よって、異なる場合があります。） 

注記 

• 印刷中は、プリンターの電源を切らないでください。紙 
づまりの原因になります。 

1. アプリケーションの[ファイル]メニューか 
ら、[印刷]をクリックします。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、印刷を 
実行します。 

本機のさまさまな印刷機能を使用するには、 
プリンターのプロパティダイアログボック 
スを表示して、必要な項目を設定します。各 
項目の説明や設定方法は、プリンタードライ 
バーのオンラインヘルプを参照してくださ 
い。 

補足 

• 手差しトレイの用紙に印刷する場合は、[トレイ/排出] 
タブの[手差し設定]で手差しトレイの用紙種類を正し 
く設定してください。 


プロパティダイアログボックスで 
設定できる便利な印刷機能例 

• [基本]タブ：[両面]、[まとめて1枚]、[拡大 
連写]、[小冊子作成] 

• [トレイ/排出]タブ： [ OHP 合紙] 

• [グラフィックス]タブ：[おすすめ画質タイフ] 

. [スタンプ]タブ：[スタンプ] 

上記の機能については、概要を「本機はこんなこ 
とができます」 （ P . 4) で紹介しています。 

機能の詳細については、プリンタードライバーの 
オンラインヘルプを参照してください。 

補足 

• 印刷機能は、[プリンタと FAX] (OS によっては[プリ 
ンタ])ウインドウのプリンターアイコンから、プロパ 
テイダイアログボックスを表示して設定することもで 
きます。 


⑴ 



k 印 a 設定 _ 


基本トレイ/排出クラフィックススケンプ詳細設定 


用紙トレイ通択 ( E >: 



八 I プリ状態涵一]|微戈す必 j 

r ok 1 r キ v ンセ^ 「ヘルプ 

( 2 ) 


オンラインヘルプを表示するには 

(1) [?] をクリックして知りたい機能の項目をクリックし 
ます。 

項目の説明が表示されます。 

(2) [ヘルプ]をクリックします。 

[ヘルプ]ウインドウが表示されます。 
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5 用紙について 

用紙について 


適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることが 
あります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。 

なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

使用できる用紙 _ 

各トレイにセツトできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。 


用紙トレイ 

サイズ 

用紙種類（メー トル坪量） 

最大収容枚数 

手差しトレイ 

A4D、B5D、A5D、 

8.5x14" ( Legal ) D 、 

8.5x13" ( Legal ) D 、 

8.5x11" ( Letter ) D、 

7.25x10.5" (Executive) D 、 

はがき D 、 

封筒- 1 (洋形 2/3 号、長形 3 号、 
モナー ク、 COM#10、DU C5)、 
ユーザー定義（幅90〜215.9 mm、 
長さ139.7〜355.6 mm) 

普通紙/普通紙うら面 
(60 〜 80g/m 2 )、 

上質紙/上質紙うら面 
(81 〜 105g/m 2 )、 

OHP フイルム、 

厚紙1/厚紙1うら面 
(106 〜 163g/m 2 )、 

厚紙2/厚紙2うら面 
(1 64〜21 6g/m 2 )、 

ラベル紙、 

コー ト紙1/ コー ト紙1うら面 
(60 〜105 g/m 2 )、 

コー ト紙2/ コー ト紙2うら面 
(106 〜 163g/m 2 )、 

コー ト紙3/ コー ト紙3うら面 
(1 64〜21 6g/m 2 )、 

封筒、 

はがき/はがきうら面 

200枚 （FXP 紙)、 

または 20mm 以下 

注記 

• コー ト紙は 1 枚ずつ 
セットしてくださ 
い。多数枚セットし 
て使用すると、用紙 
が湿気を含んで複数 
枚が重なって機械に 
入り、故障の原因に 
なります。 

トレイ1 
(250 枚トレイ 
モジュール 
(オプション）） 

A4D、B5D、A5D、 

8.5x11"(Letter) D 、 

7.25x10.5" (Executive) D 

普通紙 (60 〜 80g/m 2 )' 

上質紙 （81 ~ 105 g/m 2 )、 

コート 紙 1 (60 〜 1 05g/m 2 ) 

250枚 （FXP 紙)、 
または 28mm 以下 

トレイ 1、 2 
(500 枚トレイ 
モジュール 
(オプション）） 

A4D、8.5 x 11" (Letter) D 

普通紙 （60 〜 80g/m 2 )、 

上質紙 （81 ~ 105g/m 2 )、 

コート 紙 1 (60 〜 105 g/m 2 ) 

500枚 （FXP 紙)、 
または 

56mm 以下 


*1 セツトできる封筒の向きについては、「封筒のセツトについて」 （ P . 31) を参照してください。 


注記 

• プリンタードライバーや操作パネルで、選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙 
トレイにセツトして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙 
種類、用紙トレイを選択してください。 

•水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまた 
は販売店にお問い合わせください。 

• 用紙の種類または用紙の状態によっては、印字品質が低下したり、用紙にしわがつくことがあります。 

補足 

• OHP フイルムやはがき、封筒、ユーザー定義サイズの用紙に印刷する方法については、『ユーザーズガイド』で詳しく説 
明しています。そちらを参照してください。 
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両面印刷ができる用紙のサイズと用紙種類 


両面印刷モジュール（オプション）を取り付けている場合、両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、 
次のとおりです。 


サイズ 

用紙種類（メー トル坪量） 

B5 D 、 A4 D 、 8.5x14" (Legal) D 、 

8.5x13"(Legal) D、8.5x1 1 "(Letter) 〇、 
7.25x10.5" (Executive) D 

普通紙 （60~80g/m 2 )、 

上質紙 （81 ~ 105g/m 2 )、 

コ-卜紙1 (60 〜1 05 g / m 2 ) 


補足 

• 普通紙、上質紙に加えて、厚紙1/2、コート紙1/2/3、はがきの場合は、一度印刷した用紙（本機で片面を印刷した場合 
に限る）を手差しトレイにセツトすることで、手動で両面印刷ができます。このとき、プリンタードライバーや操作パネ 
ルでは、用紙種類に [xxx うら面] ([ xxx ウラ])を選択してください。 


本機に対応している用紙 


次に、本機に対応している用紙を紹介します。ただし、より鮮明に印刷するには、標準紙の使用をお勧め 
します。 


用紙名 

メートル坪量 
(単位： g/m 2 ) 

用紙種類 

用紙の特長と使用上の注意 

FX P 

(白黒印刷時標準紙） 

64 

普通紙 

社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙 

FX C2 

(カラー印刷時標準紙） 

70 

普通紙 

一般のオフィス用で、白黒、カラーのどちらにも適して 
いる、うら写りの少ない用紙 

FX J 

82 

上質紙 

企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙 

FX JD 

98 

上質紙 

カタログやコピー冊子など幅広く活用できる両面紙 

FX WR100 

67 

普通紙 

古紙パルプ100%で上質紙と同等の白色度の高い再生紙 

FX Green 100 

67 

普通紙 

古紙パルプ1 00 %で必要最小限の白色度の再生紙 
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特殊紙 


本機では、次のような特殊紙も使用できます。手差しトレイにセツトして使用します。 


用紙名 

メートル坪量 
(単位： g/m 2 ) 

用紙種類 

用紙の特長と使用上の注意 

JE001 

- 

OHP 

フイルム 

白枠なしの 0HP フイルム 

ノー カツトラベル 

V862 

- 

ラベル紙 

全面シールで、カットされていないラベル紙 

公社が発行する郵便 
はがき（通称：官製はが 
含） 

190 

はがき' 

はがき 
うら面 

すでにおもて面に印刷されているはがきのうら面に印刷 
する場合、少しでもはがきが反っていると紙づまりの原 
因になります。手で平らな状態に戻してから、はがきを 
セットしてください。また、かもめ一るなどの多色刷り 
のはがきには印刷しないでください。 

FX JD コート紙 

105 

コート紙し 
コート紙1 
うら面 

カタログ、リーフレットなどの制作に適した両面コート 
紙 


補足 

• 表に記載されていない封筒や厚紙、コート紙などの特殊紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお 
問い合わせください。 


使用できない用紙 


次のような用紙は、紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。使用しないでください。 


• FUJI XEROX フルカラー OHP フイルム（例： 
V 556、 V 558、 V 302) のように、推奨して 
いない OHP フイルム 

インクジェット専用紙 

厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 

他のプリンターやコピー機で、一度印刷された 
用紙 

しわや折れ、破れのある用紙 
湿っている用紙、ぬれている用紙 
反っている（力ールしている）用紙 
静電気で密着している用紙 
貼り合わせた用紙、のりの付いた用紙 
絵入りのはがき 

紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
表面加工したカラー用紙 


• 15 0° C の熱で変質するインクを使った用紙 
• 感熱紙 
. 力ーボン紙 

• ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付 
いた用紙 

• ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかで 
ない用紙 

• 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ること 
があります。そのときは、中性紙に替えてくだ 
さい 0 

• 凹凸や止め金のある封筒 

• 台紙全体がラペルなどで覆われていないもの 
や、カットされているラベル用紙 

• タックフイルム 

• 水転写紙 

• 布地転写紙 


注記 

• 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙口ールに付着し、給紙できなくなることがあります。 
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用紙をセツトする 


手差しトレイおよび用紙トレイ（オプション）に 
用紙をセツトする手順は、「用紙をセツトする」 
( P .17) を参照してください。 

ここでは、封筒のセツト方法について説明しま 
す。 

補足 

• 本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてくださ 
い。 


封筒のセツトについて 


封筒は、印刷する面（あて名面）を上にして、手 
差しトレイに下図の向きでセツトします。 

補足 

• 封筒のうら面には、印刷できません。 


用紙のサイズと種類の設定について 

本機では、操作パネルの[ヨウシトレイセッ 
テイ]メニューで[テサシセツテイモード] 
を[ソウサパネルカラシテイ]に変更する 
と、手差しトレイにセットした用紙のサイズと種 
類を操作パネルで指定できるようになります。 

この場合、印刷時にプリンタードライバーで設定 
したサイズと種類が、操作パネルでの設定と一致 
しているときだけ、印刷されます。 

また[ヘンコウガメンヒヨウジ]では、操作 
パネルで用紙のサイズと種類を設定する方法と 
して、各トレイに用紙をセットするたびに、サイ 
ズと種類を設定するメッセージを表示させるか、 
メッセージは表示しないでメニュー画面で設定 
するかを選択できます。 

工場出荷時は、手差しトレイは表示しない、用紙 
トレイ（オプション）は表示するように設定され 
ています。 



補足 

• 手差しトレイの場合、[ヘンコウガメンヒヨウジ] 
は、[テザシセツテイモード]が[ソウサパネル 
カラシテイ]に設定されている場合だけ、有効です。 
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6 


操作ノ《ネルで設定できる項目一覧 


操作パネルについての詳細は、『ユーザーズガイド 4 操作パネルでの設定』を参照してください。 
• 主な操作と使用する操作パネルのボタン 


メニュー画面を表示/終了する 

〈メニュー〉ボタン 

メニューの階層を切り替える 

〈►〉ボタン （1 つ下の階層に移動)、または〈◄〉ボタン （1 つ上の階層に戻る） 

同階層内でメニューや項目を切り替える 

〈▲〉ボタン （1 つ前のメニューや項目を表示）、または〈▼>ボタン （1 
つあとのメニューや項目を表示） 

設定値の力ーソルし）を左右に移動する 

<►> ボタン （1 つ右に移動)、または〈◄〉ボタン （1 つ左に移動） 

設定を確定する 

〈排出/セツト〉ボタン 

設定値を初期値に戻す 

〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す 


補足 

• は次のオプション製品を取り付けた場合に設定できます。 

①：ネットワーク拡張カード ②： 250枚トレイモジュールまたは500枚トレイモジュール 

• * は、初期値です。 



次ページに続く 
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前ページから 
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E3 


つたときには 


用紙が詰まったときは 


△注意 

• つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が 
残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見え 
ない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因と 
なるおそれがあります。直ちに電源スイツチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデ 
スクに連絡してください。 

• フューザーユニットやその周辺は高温になっています。直接ふれるとやけどすることがあります。 


操作パネルのメッセージに従って、カバーおよびユニットを開け、詰まっている用紙を取り除いてくださ 
い。用紙が破れた場合は、紙片が内部に残っていないかどうかを確認してください。 


■員 H 
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両面印刷モジュール内で用紙が詰まった 
場合 

カバー C を開く 

1. 背面のくぼみに指をかけて手前に引き、詰 
まっている用紙を取り除きます。 



2. カバ ー C を閉じます。 

ユニッ ト D を開く 

1. 図のレバーを押し上げて、 ユニット D を開 
き、詰まっている用紙を取り除きます。 



補足 

• 排出トレイ付近に用紙が詰まっている場合もあります。 
その場合は、次の「排出トレイ付近で用紙が詰まった場 
合」を参照してください。 

2. ユニッ ト D を閉じます。 


排出トレイ付近で用紙が詰まった場合 


1. カバ ー A (両面印刷モジュール装着時はユ 
ニット D ) を開けたあと、両側の レバー （緑 
色）を起こします。 

注記 

• フューザー（定着部）付近は高温になっています。直接 
触れるとやけどすることがあります。 

• 外側のフューザー取り外し用レバー（グレー色）には触 
れないようにしてください。 



2. フューザーカバーを、左側の突起部分を持つ 
て開け、詰まっている用紙を取り除きます。 



3. 両側のレバーを元に戻し、カバー A (両面印 
刷モジュール装着時はユニット D ) を閉じま 
す0 
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フューザーユニット付近で用紙が詰まつ 
た場合 


1. カバ ー E (両面印刷モジュール装着時はユ 
ニット D ) を開けたあと、カバ ー F を開けま 
す。 

注記 

• フューザー（定着部）付近は高温になっています。直接 
触れるとやけどすることがあります。 



2. カバ ー A を開けます。（両面印刷モジュール 
装着時は、この手順は不要です。） 



3. 両側のレバー（緑色）を起こして、詰まって 
いる用紙を下から引き抜きます。 

注記 

• 外側のフューザー取り外し用レバー（グレー色）には触 
れないようにしてください。 



4. レバー を元に戻し、すべての カバー （および 
ユニッ ト）を閉じます。 


プリンター内部が汚れたと 
きは 


清掃棒による内部の清掃を行ってください。 

補足 

• ブラックトナーカートリッジを交換したあとなど、定期 
的に清掃することをお勧めします。 

1. フロントカバーを開け、右側のレバーを手前 
に止まるまで引き出します。 

プリンター本体の右側面にある清掃口の力 
バーが 開きます。 



2. 清掃口の中にある清掃棒を数回出し入れし 
て、内部の清掃を行います。 



3. 清掃棒を元の位置に戻してから、手順1で引 
き出したレバーを元に戻します。奥に止まる 
まで押し込んでください。 

清掃口のカバーが閉じます。 
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機械本体のトラブル 


故障かなと思う前に、もう一度、下表を参照して、本機の状態を確認してください。 


/ j \ 言告 

• ネジで固定されているパネルやカノなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでく 
ださい。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。 

• 機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。 


補足 

• トラブルの原因は、お使いのネットワーク環境に対し、プリンター本体、お使いのコンピューター、サーバーなどが正し 
く設定されていないことや、本機の注意制限の場合もあります。注意制限事項については、 CentreWare の CD-ROM 内 
のマニュアル （HTML 文書）を参照してください。 


症状 

原因/処置 

電源が入らない 

プリンターの電源が切れていませんか？電源スイッチの< 1〉側を押して、電源を入 
れてください。 

参照 

• 「電源を入れる/切る」 （P .25) 

電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？プリンターの電源を切り、電 
源コードを電源コンセントとプリンターに差し込み直してください。そのあとで、プ 
リンターの電源を入れてください。 

参照 

• 「電源コードを接続して電源を入れる j (P .14) 

正しい電圧のコンセントに接続していますか？プリンターは、適切な定格電圧および 
定格電流のコンセントに、単独で接続してください。 

印刷できない 

〈プリント可〉ランプが消灯していませんか？本機がメニューを設定している状態に 
なっています。〈メニュー〉ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除しま 
す。 

參照 

• 『ユーザーズガイド 1.1 各部の名称と働き』 

操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか？表示されている 
メッセージに従って処置してください。 

参照 

• 「操作パネルに表示されるエラーメッセージ」 （P .43) 

印刷を指示したのに〈プリント 
可〉ランプが点滅、点灯しない 

インターフェイスケーブルが抜けていませんか？電源スイッチをいったん切り、イン 
ターフェイスケーブルの接続を確認してください。 

使用するプロトコルの設定が正しくされていますか？使用するポートが起動されてい 
るかを確認してください。また、 CentreWare Internet Services でプロトコルの設 
定が正しくされているかを確認してください。 

参照 

• 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』 

• CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 

コンピューターの環境が正しく設定されていますか？プリンタードライバーなどコン 
ピューターの環境を確認してください。 
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症状 

原因/処置 

〈エラー〉ランプが点灯してい 
る 

操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？操作パネル 
に表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 

参照 

• 「操作パネルに表示されるエラーメッセージ」 （P.43) 

〈エラー〉ランプが点滅してい 
る 

お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッ 
セージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にこ'連絡ください。 

〈プリント可〉ランプが点灯、点 
滅したまま排紙されない 

データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出 
をしてください。 

データを強制排出するには、〈排出/セット〉ボタンを押します。印刷を中止するには、 
〈プリント中止〉ボタンを押します。 

印字された文書の上部が欠け 
る 

思った位置に印刷されない 

用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 

用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙のサイズが正しく設定され 
ているか確認してください。 

参照 

• プリンタードライバーのオンラインヘルプ 
• 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』 

プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 

参照 

• プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

異常な音がする 

プリンターの設置場所は、水平ですか？安定した平面の上に移動してください。 

用紙トレイが外れていませんか？トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく 
たさい。 

本機内に異物が入っていませんか？電源を切り、本機内部の異物を取り除いてくださ 
い。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは 
販売店にご連絡ください。 

プリンター内部に結露が発生 
した 

操作パネルを使用して、節電モードに移行する時間を1時間以上に設定し、電源を入 
れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正常に 
使用できます。 

参照 

• 『ユーザーズガイド4_2 メニュー項目の説明』 
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症状 

原因/処置 

用紙が送られない 
紙づまりが起こる 
用紙が重送される 
用紙が斜めに送られる 
用紙にしわがつく 

用紙は正しくセットされていますか？用紙を正しくセットしてください。また、ラべ 
ル紙、 OHP フィルム、はがき、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入る 
ように、よく紙をさばいてください。 

参照 

• 1 ■用紙をセットする」 （P _17) 


用紙が湿気を含んでいませんか？新しい用紙と交換してください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 


適切な用紙を使用していますか？使用できる用紙をセットしてください。 

參照 

• 「使用できる用紙」 （P .28) 


用紙トレイが外れていませんか？トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく 
たさい。 


プリンターは水平な場所に設置されていますか？安定した平面の上に移動してくださ 
い0 


用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？用紙ガイドを正しい位置にセッ 
卜してください。 

参照 

• 1 ■用紙をセットする」 （P _17) 


用紙の継ぎ足しをしています。トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を 
継ぎ足すとこのような現象が起こることがあります。セットしている用紙をよくさば 
いてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用 
紙を使い切ってから補給してください。 

複雑な文書やサイズの大きな 

お使いのコンピューター上の処理に時間がかかり、データ送信時にタイムアウトが発 

文書が正常に印刷できない 

生しています。以下の処置を行うことで、回避できます。 

• プリンターの操作パネルでタイムアウト値を延ばす 

(〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示したあと、[キカイカンリシヤメ 
ニュー] > [システムセッテイ] > [タイムアウト]で、タイムアウト値を長く設 
定してください。たとえば、30秒（初期値）を60秒にするなど） 

また、プリンターとネットワークで接続している場合は、以下の処置も合わせて行っ 

てください。 

• お使いのネットワークプロトコルのタイムアウト値を延ばす 
(CentreWare Internet Services の[プロパテイ]〉[プロトコル設定]で、使 
用している印刷プロトコルのタイムアウト値を長く設定してください。たとえば、 
Port9100 を使用している場合は、 [Port 910 0] の[タイムアウト]を60秒にす 
るなど） 

参照 

• 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』 

• CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 
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印字品質のトラブル 


印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。 

該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社プリンターサボートデスクまたは販売店にご 
連絡ください。 


症状 

原因/処置 

印刷がうすい 
(かすれる、不鮮明） 

用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 

参照 

• 1 ■用紙をセットする j (P _17) 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P .28) 

ドラムカートリッジが劣化、損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換して 
ください。 

參照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなっています。トナーの残量を確認し、必 
要に応じて、新しいトナーカートリッジを準備してください。 

参照 

• CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 

• SimpleMonitor のオンラインヘルプ 

トナーセーブ機能が有効になっていませんか。プリンタードライバーの[詳細設定]夕 
ブで、トナーセーブのチェックを外してください。 

参照 

• プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

カラーの色点がずれて印刷さ 
れる 

プリンター内部が汚れている可能性があります。プリンター内部を清掃してください。 

参照 

• 「プリンター内部が汚れたときは」 （P .36) 

黒点や黒線が印刷される 

ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交 
換してください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

等間隔に汚れが起きる 

用紙搬送路に汚れが付着しています。数枚印刷してください。 

ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交 
換してください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける」 （P .16) 
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症状 

原因/処置 

黒でぬりつぶされた部分に白 
点が現れる 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P.28) 

用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 

ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交 
換してください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

指でこするとかすれる 
トナーが定着しない 
用紙がトナーで汚れる 

用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

參照 

• 「使用できる用紙」 （P .28) 

用紙全体がぬりつぶされて印 
刷される 

ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交 
換してください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサボートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。 

何も印刷されない 

一度に複数枚の用紙が搬送されています（重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 
してください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 

ドラムカートリッジが劣化、損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換して 
ください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

トナーカートリッジのトナーシールが外されていない、または正しくセットされてい 
ません。トナーカートリッジを正しくセットしてください。 

参照 

• 「トナーカートリッジを取り付ける」 （P .14) 

白抜けや白筋が出る 

高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。 

用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 

参照 

• 1 ■用紙をセットする」 （P _17) 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P .28) 


印字品質のトラブル 41 




症状 

原因/処置 

文字がにじむ 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P .28) 

用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 

プリンター内部に結露が発生している可能性があります。操作パネルを使用して、節 
電モードに移行する時間を1時間以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。 
機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。 

参照 

• 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』 

縦長に白抜けする 

ドラムカートリッジが正しくセットされていません。ドラムカートリッジを正しく 
セットしてください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

ドラムカートリッジが劣化、損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換して 
ください。 

参照 

• 1 ■ドラムカートリッジを取り付ける j (P . 1 6) 

斜めに印刷される 

用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット 
してください。 

参照 

• 「用紙をセットする」 （p _17) 

OHP フイルム/はがき/封筒 
にきれいに印刷されない 

本機で使用できない種類の OHP フィルム、はがき、封筒がセットされています。適切 
な用紙をセットしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P .28) 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて 
いるか確認してください。 

参照 

• 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』 

• プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

プリンタードライバーで、トナーセーブ機能が有効になっていたり、解像度が低く設 
定されています。プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、設定を変更してくだ 
さい0 
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操作パネルに表示されるエラーメッセージ 


操作パネルにエラーメッセージが表示された場合は、その指示に従って対処してください。また、メッ 
セージの内容によっては、下表の参照先の指示に従って対処してください。 


メッセージの内容 

参照先 

紙づまり、または「ヨウシヲジヨキヨ」と表示 
されている 

「用紙が詰まったときは」 （P. 34) 

トナーカートリッジおよびドラムカートリッジの 
交換、セット 

消耗品の梱包箱、または「トナーカートリッジを取り付ける j 
(P.14)、 「ドラムカートリッジを取り付ける j (P.16)、 「消耗品の 
交換手順について」 (P. 45) 

用紙のセット 

「用紙をセットする」 （P. 17)、「用紙のサイズと種類の設定につい 
て」 (P .31) 


ここでは、上記以外のメッセージで、メッセージの意味や対処方法がわかりにくいものを説明します。本 
書に記載されていないメッセージについて詳細を知りたい場合は、『ユーザーズガイド 5.5 エラーメッ 
セージー覧』を参照してください。 


メッセージ 

状態/原因/処置 

XXX-XXX デンゲンヲ 
キリ/イリシテクダサイ 

本機の電源を切り、再度入れ直しても、同様のメッセージが表示される場合は、弊 
社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、表示されてい 
るエラーコード （XXX-XXX) によっては、次の点を確認してください。 

• 004 -310: プリンター本体とトレイモジュール（オプション）が正しく接続され 

ていません。トレイモジュールを取り付け直してください。 

• 004 -311: プリンター本体と両面印刷モジュール（オプション）が正しく接続さ 

れていません。両面印刷モジュールを取り付け直してください。 

• 010-397: フューザーユニットの左右にあるグレー色のレバー（外側のレバー）が 

しっかりとロックされていることを確認してください。 

• 016-316: 増設メモリー（オプション）が正しく取り付けられていません。増設 

メモリーを確実に差し込んでください。 

XXXX ノ 

コウカンジキデス 

トナーカートリッジまたはドラムカートリッジの残量が少なくなっています。交換 
メッセージが表示されたら対処できるように、新しい XXXX (トナーカートリッジ 
またはドラムカートリッジ）を準備してください。なお、このメッセージが表示さ 
れてからも、トナーカートリッジ 4K の場合は約1，000ページ、トナーカートリッ 
ジ 1.5 K の場合は約750ページ、ドラムカートリッジの場合は約1，400ページは 
通常どおり印刷できます、 

XXXX ノ ヨウシヲ 
カクニンシテクダサイ 

指定された XXXX (手差しトレイまたはトレイ1、トレイ 2) に、正しいサイズの 
用紙がセットされていません。正しいサイズの用紙をセットしてください。 

XXXX A 

ツカエマセン009 -xxx 

XXXX (トナーカートリッジまたはドラムカートリッジ）が不良です。別の XXXX 
と交換してください。 

コウカンジキ XXX-XXX 

部品の交換時期になりました。 「XXX-XXXJ の表示内容を弊社プリンターサボートデ 
スクまたは販売店にご連絡ください。 

トレイニタダシイ 

ヨウシヲセットシテクダサイ 

本機で使用できない OHP フイルムを使用している可能性があります。適切な OHP 
フイルムをセットしてください。 

ドラムカートリッジヲ 
トリ八ズシテクダサイ 

最初にプリンターを設置する場合は、必ず、トナーカートリッジをセットしたあと 
にドラムカートリッジをセットします。いったん、ドラムカートリッジをプリンター 
本体から取り出し、トナーカートリッジをセットしてください。そのあとで、ドラ 
ムカートリッジをセットしてください。 

ヨウシトレイノコウセイ 
ガコトナリマス 

トレイモジュール（オプション）の取り付けが正しくありません。トレイモジュー 
ルを2段取り付ける場合は、必ず上段を250枚トレイモジュールに、下段を500 
枚トレイモジュールにしてください。 


* 実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入切の頻度などによって異なりま 
す。詳しくは『ユーザーズガイド付録 A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について』を参照してください。 
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A 付録 

オプション製品と消耗品の紹介 


主なオプション製品と消耗品について説明しま 
す。お買い上げの際は、弊社プリンターサポート 
デスクまたは販売店までご連絡ください。 

オプション製品 


商品名 

商品コード 

増設メモリー （128MB) 

増設メモリー （256MB) 

増設メモリー (512MB) 

E 3300035 
EC1 00235 
EC1 00236 

複雑なグラフィックを含むような、データ量の多 
いカラー原稿を印刷する場合は、プリンターに増 
設メモリーの取り付けが必要なときがあります。 

250枚トレイモジュール 

EL 300463 

標準紙 （P 紙）を250枚までセツトできる用紙卜 
レイです。 

プリンター本体の直下に取り付けて、トレイ1と 
して使用できます。 

500枚トレイモジュール 

E し300464 

標準紙 （P 紙）を500枚までセツトできる用紙卜 
レイです。 

プリンター本体の直下に取り付けて、トレイ1と 
して使用したり、250枚トレイモジュールの下に 
取り付けて、トレイ2として使用したりすること 
ができます。 

両面印刷モジュール 

EL 300465 

用紙の両面に印刷できます。また、印刷する原稿 
によっては、両面印刷時に増設メモリーが必要な 
場合があります。 

ネットワーク拡張カード 

EL 300466 

標準でサボートしているネットワーク環境に加え 
て、 NetWare や SMB、IPP のネットワーク環境 
でも印刷できます。 

パラレルインターフェイスケーブル 

• PC/AT 用 D-Sub25Pin 

• PC98 用フルピッチ 36Pin 

• PC98MATE 用八ーフピッチ 36Pin 

E 3200011 
VD14 

YH57 

本機を口ーカルプリンターとして使用する場合に 
必要です。 


* 商品の種類や商品コードは2004年12月現在のも 
のです。 


注記 

• 本機は、純正の消耗品を使用しているときに印刷品質や 
プリンター性能がもっとも安定するように設計されて 
います。純正品と異なる仕様の消耗品を使用した場合、 
プリンター本来の性能を発揮できない場合や、プリン 
ター本体が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有 
償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけ 
ますと、万一のトラブルのときも安心してサボートを受 
けることができます。本来の性能を得るためにも、純正 
品の使用をお勧めします。 

補足 

• 本機を購入時のトナーカートリッジは、ブラック （K) 
は 4K、 シアン （C) /マゼンタ （M) /イェロー （Y) 
は 1.5K が同梱されています。 


消耗品の種類 

商品コード 

形態 

トナ _ 力一トリッジ 4K 

(イエロー) 

(マゼンタ） 

(シアン） 

(ブラック） 

CT 200626 
CT 200625 
CT 200624 
CT 200623 

1個/1箱 

1個/1箱 

1個/1箱 

1個/1箱 

トナーカートリッジ 1.5K 

(イエロー) 

(マゼンタ） 
(シアン） 

CT 200629 
CT 200628 
CT 200627 

1個/1箱 

1個/1箱 

1個/1箱 

ドラムカートリッジ 
(清掃パッドを含む） 

CT 350379 

各1個/ 

1箱 


消耗品の取り扱い 


• 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでくだ 
さい。 

• 消耗品/メンテナンス品は、使用するまでは開 
封せずに、次のような場所を避けて保管してく 
ださい。 

• 局温多湿の場所 
• 火気がある場所 
• 直射日光が当たる場所 
• ほこりが多い場所 

• 消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り 
扱い上の注意をよく読んでから使用してくだ 
さい 0 

• 消耗品は、予備を置くことをお勧めします。 
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消耗品の交換手順について 


消耗品を交換する手順については、各消耗品の梱 
包箱、または『ユーザーズガイド 6.1 消耗品を交 
換する』を参照してください。 

なお、トナーカートリッジを交換する場合、交換 
したい色のトナーカートリッジが手前にない場 
合は、次の手順に従って操作してください。 


1. 〈メニュー〉ポタンを押して、メニュー画面 
を表示します。 

2. [トナーコウカン]が表示されるまで、〈▲> 
または〈▼>ボタンを押して、〈►>または 
〈排出/セット〉ボタンを押します。 

3. 交換する色が表示されるまで、〈▲〉または 
<▼> ボタンを押して、〈►>または〈排出/ 
セット〉ボタンを押します。 

トナーカートリッジキヤリアが回転します。 

4. 指定したトナーカートリッジが手前に移動 
すると、操作パネルに「コウカンデキマス」 
と表示されます。 


製品情報の入手方法 


最新のプリンタードライ八 g —について 

最新のプリンタードライバーは、弊社のホーム 
ページからダウンロードできます。 

補足 

• 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承くださ 
い0 

1. プリンターのプロパティダイアログボック 
スの[詳細設定]タブ > [バージョン情報] 
をクリックします。 

2. [Fuji Xerox ホームページ]をクリックしま 
す0 

Web ブラウザーが起動して、ホームページ 
が表示されます。 

3. 指示に従って、該当するプリンタードライ 
バーを ダウン ロー ドします。 

補足 

• 本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM を 
使って弊社のホームページを参照することもできます。 
CD-ROM をセットすると表示される画面から、[ホー 
厶ページ]をクリックしてください。 

• 弊社のダウンロードサービスページのアドレス （URL) 
は、次のとおりです。 

http://download.fujixerox.co.jp/ 

• 最新のプリンタードライバーの機能については、プリン 
タードライバーのオンラインヘルプを参照してくださ 
い0 

• CentreWare EasyOperator のドライバーインストー 
ルツールを使用すると、弊社ホームページからダウン 
ロードできるプリンタードライバーがお使いのプリン 
タードライバーより新しい場合、新しいプリンタードラ 
イバーを自動でダウンロードできます。更新方法の詳細 
については、本機に同梱されている CentreWare の CD- 
ROM 内のマニュアル (HTML 文書)を参照してください。 

本機のファームウェアのバージヨ 
ンアップについて 


弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフト 
ウェア（以下、ファームウェアと呼びます）を、 
コンピューターからバージョンアップするツー 
ルを提供しています。 

最新のファームウェアおよびバージョンアップ 
用ツールは、下記の弊社ホームページのアドレス 
( URL ) から取り出すことができます。 

表示されたホームページの指示に従って、該当す 
るファームウェアをダウンロードしてください。 
http :// download . fujixerox . co . jp / 

補足 

•通信費用はお客様の負担になりますのでご了承くださ 
い。 
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増設メモリー . 44 

増設メモリーを取り付ける . 13 

夕 

電源およびアース接続時の注意 . 9 

電源コードを接続する . 14 

電源を入れる . 25 

電源を切る . 25 

トナーカートリッジ . 44 
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商品のお問い合わせ先について 

•この商品の 保守、操作、修理 (内容■期間■麵)のぉ問ぃ合ゎせ、 消耗品の ご購入に 
ついて、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サボートの問い合わせ先力ードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 
または商品センターにお問い合わせください。 


FUJI XEROX 


X 


保守 • 操作の問い合わせ、 

消耗品のこ'用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 

•裏面の記入がない場合の連絡先 
富士ゼロックス株式会社 
プリンターサポートデスク 

TEL : 0120 -66-2209 

XXXXXXX 受付時間 9:00 〜 17:30( 土、日、祝祭日を除く） 


表面 


The Document Company ' 

FUJI XEROX A 

參保守 • 操作の問い合わせ （ テレフォンセンター） 

TEL . 

FAX . 

•用紙- 
TE し 




肖耗品のご用命 （ 商品センター） 





•お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。 


機種 


機械 No _ 









裏面 


お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサボートデスクにお問い合わせくだ 
さい。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口 
にお問い合わせください。） 

フリーダイヤル フジゼロックス 

【也】 0120 -66-2209 fax : 0120 - 1 4-1〇46 

フリ—ダイヤル受付時間：土曜、日曜、休祝日を除く9時〜17時30分、東京でお受けします。 

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご使用ください。 

表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。 


弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 

保守サポートの問い合わせ先力ードの裏面の「機種」「機械 No . j 、もしくは商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認ください。 
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